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Fig. 1 - Presentation generate du chassis 

. 2 - Organisation generale 

Fig. 3 - Presentation generale de la tourelle 

Fig. 4 - Cotes d'encombrement 

Fig. 5 - Performances 

■ 

Fig. 6 - Ouvertures de la caisse 

Fig. 7 - Plan de chargement 

Fig. 8 - Installation fixe d'incendie 

Fig. 8 bis - Installation incendie au Halon 

Fig. 9 - Vue d'ensemble du poste de pilotage 

Fig. 9 - Vue partielle du poste de pilotage 

Fig. 10 - Tableau de bord type B2 

Fig. 10 bis -Tableau de bord 

Fig. 1 1 - BoTtier de controle voltmetre-horametre 

(en arriere et a gauche du pilote) 

Fig. 12 - BoTtier des compteurs et inverseur (BCl) 
Fig. 12 bis - BoTtier des compteurs et commande d'inverseur 

Fig. 13 - Pupitre de commande et de controle boite de vitesse (PCC 

Fig. 14 - Organisation du train de roulement et de !a suspension 

Fig. 15 - Patin de chenille 

Fig. 16 - Reducteur barbotin 

Fig. 17 - Coupe de Tensemble poulie et mecanisme de tension 

Fig. 18 - Mecanisme de tension de la chenille 

Fig. 19 - Details de montage des barres de torsion 

Fig. 20 - Implantation des barres de torsion (ref. : BS 204 AMX 30) 

Fig. 21 - Coupe d'un baiancier de suspension 

Fig. 22 - Amortisseur oscillant 

Fig. 23 - Usure des couronnes de barbotin (ref. 85 1 1 4 AMX 30) 

Fig. 24 - Tension de la chenille 

Fig. 25 - Observation du reglage de tension de la chenille 

Fig. 26 - Dechenillage 

Fig. 27 - Rechenillage 

Fig. 28 - Moteur HS 110-2 

Fig. 29 - Le vilebrequin 

Fig. 30 - Damper 

Fig. 31 - Assemblage bielle-piston 

Fig. 32 - Circuit de graissage du moteur 

Fig. 32 bis - Filtres a huile moteur 



Fig. 33 - Filtre Moatti 

Fig. 34 - Schema de graissage de la pompe d'injection 

Fig. 35 - Echangeurthermique 

Fig. 36 - Circuit de refroidissement B2 

Fig. 36 bis- Schema de circulation refroidissement B2 H 

Fig. 37 - Melangeur d'eau 

Fig. 38 - Coupleur electro-magnetique Sulzer 

Fig. 39 - Coupleur Sulzer (schema de principe) 

Fig. 40 - Poutre de ventilation B2 H 

Fig. 41 - Schema de fonctionnement de la ventilation hydrostatique 

Fig. 42 - Schema de principe de I'aiimentation du moteur HS 1 1 0-2 

Fig. 43 - Pre-filtre 

Fig. 44 - Filtre double a carburant 

Fig, 45 - Coupe d'un injecteur 

Fig. 46 - Filtration d'air 

Fig. 47 - Turbo-compresseur 

Fig. 48 - Circuit du start-pilote 

Fig. 49 - Alimentation en air et echappement en immersion 

Fig. 50 - Convertisseur AMX 30 B2 

Fig. 51 - Principe de fonctionnement 

Fig. 52 - Chaine cinematique de la BV E.N.C. 200 MINERVA 

Fig. 53 - Filtre SOFRANCE : echange de ia cartouche (ref. BS 19) 

Fig. 54 - Presentation du GHD 

Fig. 55 - Schema de principe (rotation du moteur hydraulique) 

Fig. 56 - Commande de direction 

Fig. 57 - Vidange et plein de la boite de vitesses 

Fig. 58 - Reducteur 

Fig. 59 - Freins iateraux - Schema de principe 

Fig. 60 - Commandes du frein lateral 

Fig. 61 - Frein de stationnement 

Fig. 62 - Cabiage des accumulateurs 

Fig. 63 - Regulateur de tension (pile de carbone) 

Fig. 64 - Presentation des boites de jonction droite et gauche 

Fig. 65 - Schema de principe de la regulation 

Fig. 66 - Schema electrique de cabiage sur chassis 



1 - Poulie de tension 

2 -Poste d'inverseur et boltier de compteurs 

3 - Volant de direction 

4 - Poste de changement de vitesses 

5 - Tableau de bord 

6 r Casier £ munitions 

7 - Filtre & air et prefiltre 

8 - Ventilateur d'extraction des poussieres 

9 Moteur 

10 - Roue de ventilation 



1 1 - Transmission 

12 r Radiateur d'eau moteur 

13 - Radiateur d'huile transmission 

14 - Barbotin 
15- Chenille 

16 - Boltier de regulation de temperature d'eau 

17 - Boltier de suspension 

- 

18 - Galet de roulement 

19 - Amortisseur 

20 * Galet de soutien 




Fig. 1 - Presentation g£n6rale du chassis 



PouHe de 
tension 



Mecanisme 
de tension 



Si£ge 



Tabieau 
de bord 



Extincteur fixe 



Coffret de 
regulation de T° 

Reservoirs ARG 
de carburant 



Filtre £ air 



Groupe de 
batteries gauches 




Reservoirs AV 
de carburant 



Soute £ munitions 



Orifice 

de rempiissage 
du I aveur optique 



Boite relais 
incendie +TEST 



Joint tournant 



Fife de carbons 



Fiitre a air 



Reservoirs AR D 
de carburant 



Groupe de 
batteries droites 



Pout re de 
refroidissement 



Convertisseur 



Fig. 2 - Organisation g£n£raie 
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1 - Pupitre chargeur 

2 - DiVT 13A (bloc analyse et moniteurs) 

3 - Mitrailleuse A-A-7,62N 

4 - Projecteur I.R. PH. 9. A de toureileau 

5 - Lunette chef de char M496 

6 - TJN 223 

— 

7 - Pupitre chef de char 

8 - Patonnier de commande chef de char 

9 - Installation radio 

10 - Installation NBC et ventilation 

11 - Palonnier de commande tireur 

12 - Pupitre tireur 

13 * Lunette tireur M581 

14 - Bolte de jonction principale de tourelle 

1 5 - Proiecteur LR, PK8.B. 

16 « Canon mitrailleur 20F2 

17 - Canon de 105F1 



3 - Presentation generate de la tourelle 





Fig. 4 - Co 
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OBSTACLE VERTICAL 



TRANCHEE (& bords francs) 




30°/c 




DEVERS 



•'•X 



PENTE 



Fig. 5 - 




Vue de cfessus 



19 



20 



21 




22 



Vue tie dessous 



Remplissage systeme de refroidissement, 
Silencieux d'§chappement. 
Grilles d'entree d'air, 
Acces flu remplsssage d'huile moteur. 
Vent i late ur, 

Remplissage systems de refroidissement* 
Accds auK grilles de protection des radiateurs. 
Remplissage carburant, 

£chappement du rgchauffeur. 
Volet du Pilots. 

Contrdle du rfegJage de la tension de chenille. 
£piscopes de conduite. 

Plaques d'obturation des grilles d 'entree d r air. 



14 

15 - 

16 - 

17 - 

18 - 

19 - 

20 - 
21 

22 - 

23 ^ 

24 — 

25 - 

26 - 

27 - 



Supports coupe-f iL 
Orifice du laveur d'optique. 
Coffre lateral. 

Vidange huile du reducteur droit. 
Acces pompe de cale. 
Acces commande de direction. 
Vidange 8.V. 

Vidange huile du reducteur gauche. 

Vidange huile moteur* 

Vidange reservoirs carburant. 

Soupape Evacuation d'eau* 

Vidange huile nourrice et eau du bJoc moteur 

Trou d'hopime, 

Bouchori 2 e nourrice (B2HL 



Fig. 6 - Ouvertures de I 



0 wVtl^^H 



PLAN DE GHARGEMENT 




L'A.M.X. 30 B2 



CHASSIS 




1 - Cable de remorquage 

2 - Crochet de remorquage 
3-2 extincteurs de 2 kg 

4 - Coffre avant droit 

5 - Appareil de rempiissage 
lien elastique 

6 - Coffret simbleautage et 
demontage coin de culasse 
7-4 patins 

8 - 1 barre a mine 

9 - 1 tube raiionge 1 ,20 m 

10 - Bras du teve galet 

11 - Peile 

12 - Masse 

13 - Telephone arriere 

14 - Sabot de leve galet 
15- Appareil decontamination 
2,5 I 

16 - 2 jerricans 

17 - Pioche 

18 - Manche de pioche 

19 - Hache 

20 - 7 semelles 

21 - Coffre avant gauche 

22 - Episcope M 233 de 
rechange 

23 - 2 coupe fits 



Fig. 7 - Plan de chargi 
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15 



14 



13 



12 



to 



1 - 

2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7 - 
8- 
9- 



Botte de derivation avant droits. 

Avert i$seur d'alerte incendie. 

RScepteur ABG filectronique incendie. 

Cablage entre bolte reiais at bofte de derivation avant 

Cibiage da J'avertfsseur. 

Bosta relais ABG. 

Bouton test incendie. 

Bloc da derivation (ur cloison arriere. 

Tuyauterce f lexible. 



mitfl, 



1 
11 

m 

13 
14 

15 
18 
17 

18 



— Cones de diffusion. 

— CJbies de detection. 

— Tuyauterie de mise h I'air fibre. 

— Poignee de dgcienchemenf extfirieur. 

— Boutetlle de C02 S kg, 

— Poignee de d6clenchem&nt-ttreur. 

— Cable. 

— T6moin incendie du tableau de bord 

— Poign£e de decienchernent-pitote. 



Fig. 8 -Installation fix 



d Incsndis 



Boite de derivation avant droits. 
Avertisseur d'alerte incendie. 
Receptaur ABG electronique incendie, 

Cabiage entre boite relais et boite de derivation avant droite. 

Gablage de I'avertisseur. 

Boite relais ABG* 

Bouton test incendie. 

Bloc de derivation sur cioison arriere. 

Tuyauterie flexible. 



10 

11 - 

12 - 

13 - 

14 - 

15 - 

16 - 

17 - 



— Cones de diffusion. 

— Cables de detection. 

— Tuyauterie de service, 

— poignee de decfenchement exterieur. 

— Bouteiktes de Halon. 

— Poignee de declenchement-tireur. 

— Cabfe. 
Temoin incendie du tableau de bord 
Poignee de dectencbement-piiote. 



Fig. 8 bis - Installation incendie au Halon 



A 



B 




A - Accelerateur a main 
B - Pedale d'accelerateur 

C - PCCBV 

D - Tableau de bord 



E - Robinet selection reservoir 
F - Coffre porte documents 
G - Stop carburant 



Fig. 9 - Vue parties m pmtt de pilotage 




A 
B 
C 
D 
E 




la B.V. 
Volant de direction 

Boitier des compteurs et commande d'inverseur 

Accelerateur 

Frein 



F - Accelerateur a main 

G - Levier reglage en hauteur du volant 

H - Inverseur code phare 

I - Boite de deviation 



§ * Vua d'snsembie du mm m pilotage 




1 - 


Inverseur des cl ignotants. 


10 - 


Dnterrupteur pomp© dh 


! cale. 


19 


— Jauge £ carburant. 


28 - 




Voyant des cl ignotants. 


11 - 


Poussoir dd mar rage. 




20 


— Interrupteur &clairage tableau de bord. 


29 - 


3- 


Poussoir sirene. 


12 - 


Test defaut. 




21 


— S^lecteur de carburant. 


30 - 


4- 


Secours batteries. 


13 - 


tclairage du tableau di 


5 bord. 


22 


- Voyant tourelle. 


31 - 


5- 


Interrupteur pompe batayage. 


14 ~ 


Test lam pes. 




23 


- Voyant generatrice. 


32 - 


6- 


Voyant pompe balsyage. 


15 - 


prise de courant. 




24 


- Conjoncteur - disjoncteur int£rieur. 


33 - 


7 — 


Eclsirsge des thermometres. 


16 * 


Voyant start pilots t 




25 


— Conjoncteur - disjoncteur ext6rfeur. 


34 - 


8- 


Voyant pompe de cale. 


17 - 


£clairage cadran. 




26 


— Conjoncteur - disjoncteur moteur. 


35 - 




Thermomdtres. 


18 - 


poussoir start pitote. 




27 


- Conjoncteur - disjoncteur touretle. 


36 — 






37 


— Voyant temperature d'eau* — 


38 — Contact hi 


itteries- — 39 — Voyant contact batteries. 





27 '26 
Conjoncteur ■ disjoncteur g6n6ratrice 
Frein de pare, 
Manipulateur Sulzer, 
Voyant Sulzer secours, 
Voyent Sutzer marche, 
Extracteur de poussiere droit. 
Extracteur de poussiere gauche. 
Voyant incendie. 
Voyant pression d'huife moteur. 



Fig. 10 - Tableau cfe bord type B 




Fig. 1 0 bis - Tableau de bord 



B 




A - Horametre 
B - Voltmetre 



Fig. 11 - Bortier de controle voltmetre-horametre 
{en arriere et a gauche du piiote) 



■ 



1 — Compte tours moieur . 

2 — Compteur kilom£trique. 

3 — Levier de commande inverseur et point mort f reinG. 



Fig. 12 - Bottler des compteurs et Inverseur (BGU) 




Point mort freine pivot 



AR 





Marche avant char 




AV 



Neutre 



A - Compte-tours moteur 

B - Indicateur de vitesse compteur journalier et totaliseur 
C - Levier d'inverseur 



Fig. 12 bis - Boitier des compteurs et commande d'inverseur 



- 

1 

UNITE 
ELECTRON! QUE 
CENTRALE 




L.U. 



10 



Annulation ZD 



■ 



Levier de 
command e des 
vitesses 




i — r 



4 i 




Colmatuge filtres 



8 




pression graissage 



1 - Unite electronique centrale 

2 - Levier de commande des vitesses 

3 - Temperature huile BV 

4 - Voyant colmatage filtres 

5 - Voyant z£ro - direction 

6 - Voyant pression direction 

Fig. 13 ■■ Pupttre de commande et d 



7 - Affichage vitesses 

8 - Voyant temperature huile 

9 - Voyant temperature huille 

10 - interrupteur : L.U. - annulation 2.D. 

1 1 - Disjoncteur 7,5 A 



controBe bolts m ¥ltess@ (PCC - BV) 



BarboTiri 



Chan if I* 



flutter &lmt iqua timpto 



cfo tendon 



Br-fcs da fos lanciar 



3* «x* libra «pr«i dtmiv galet 
wrt dc point dtf cttupur* 
dt I* cfrttnifle 



Galet dm roulam*ni 



FL«*qij« d* fixation 
4a fe*lanet*r 



AV 




rganlsation cfy train de roulement et de 2s suspension 



SemeUe de caoutchouc 




■ 



Fig. 15 - Patin de chenille 



2 couronnes interchangeable* 



16 vis serrees 
£ 12 mdaN 



Graisseur 

12 ecrous autof rein 
serres a 35 mdaN 

Joint tonque 
Joint d'etancheite 



8 cdiies 



12 
a 55 



mdaM (8S 215) 



Moyeu en aHiage 



Bouchoo degorgeoir 





Pignon d'sttaque 
du redueteur 



Fig. 16 - R6ducteur barbotin 



23 



22 



21 



20 




SSSS2 



1 - 

2- 
3- 

5- 



Virole d'obturation, 

D£f lecteut porte -joint sur moyeu 

Gales de r6gtd$e. 

Bras du vilebrequin* 

Def lecrteur porte-joint sur carter, 



6— Tube d'arr^t, 

7 — Peigne fixe ou contre plaque a dents 

de loup boulonn&e sur fe carter, 

8 — Manchon cannefe portant Je peigne 

mobile ou la plsque *s dents de loup. 



Chape cannelec interieurement. 
Carter du mecanjsme de tension 



9 - 

10 - 

11 — Roue de commands, 

12 - 

13 - 



Rondelle de frottements. 
Caies de reglage. 



14 — Demi rondelle de postttonnement. 19 — 

15 — Rondelle en bout de vilebrequin. 20 — 

16 — Ecrou crotsillon. 21 — 

17 — Plaque de fermeture. 22 — 

18 — Pafier de viJebrequin* 23 — 



Del lecteur sur viiebrequin 
Rondelle d'arret, 
Couvercle. 
Eerou de blocage. 
Poulie de tension. 



Fig., 17 - Cmm m I'ensemble poulie el mScanisme de tension 



8 



7 



1 — Carre de commands de ia vis sans fin de tension T. 

2 — Carre de commands de la vis sans fin de verrouillage 





et de deverrouillage V. 


3- 


Roue de comrnande. 


4 - 


Manchon canneie exteneurement et interieurement. 


5 - 


■ * 

Petgne^mobiie ou plaque a dents de loup. 


6- 


Chape avec ecrou croisi Hon. 


7- 


Peigne fixe bou tonne sur ie carter. 


8- 


Vilebrequin. 


9- 


Carter. 



Fig. 18 - MScanisme de tension de ia chenille 



AVANT 




1 

2 
3 
4 

6 



— Butee ©vant , 

— Arnortisseur, 

— Butee intermediate simple. 

— Point fixe de barre de torsion. 

— Butee @rnere, 

— Barre de torsion, 

— Pafier. 

- 

— Galet de roulement. 



8 - 

9 — BaSancier. 
10 - 



BteHe d'amortisseur. 
Poufie de tension de chenille 



/ 





19 - Details de montage des barres de I 





Fig. 20 - Implantation des barres de torsion 

(r6f. : BS 204 AMX 30) 




16 



I 

15 



14 



13 



1 — £crou de blocage, 

2 — RondeHe d'arret, 

3 ~ D6f Secteur de moyeu 

4 — Bras de beienciei\ 

5 — Bague cannel^e* 

6 - Cone, 

7 — Entretoise. 

8 — Joint torique. 

9 — Contre-ecrou. 

10 — £crou de blocage. 



11 — Rondelle de but6e. 

12 — SemeUe de but&e* 

13 — Bagues d'6tanch6ite. 

14 — Contre-pisque de but^e de roulement, 

15 — Moyeu. 

■ 

16 — Chapeau de moyeu. 

17 — Galet de roulement. 

18 — Frette en ecier, 

19 — Couverde de bras de suspension, 

20 — Douille cannelee. 




21 - Coupe eTun bataneier de suspension 



Graisseur 



Fixation 
sur I a cai sse 



Vis 6 pans creux 
pour cfe m^le 
de 14 mm 





Canalisation d'huile 





Fixation bras de suspension 



Chape 



Fig. 22 • A 



Bouchon de rernpiissage 
en hu il e 0,135 



Repere d'identif ication 
Amortisseur 500 mdaN B5 n 5 



\ 



i 




Soupape 
bi-conique 



Axe de rotation 
de I'amortisseur 



Piston 



Orifice de refus de graisse 
(pa rt* e i n fieri eure) 





Courgnne 



Fig. 23 - usure des couronnes tie barbotln 

(r6f.85114AMX 30} 




Fig. 24 - Tension de la chenille 



A - Trou "V" 

B — Carre' de tension 

C - Trou'T" 

D — Orifice d'observation des dents 



NOT A — Le dterabotage des dents 
6tartt effect uS k?r$ du 
rdglage de la chenille il 
oonvtent de ne pas d^passar 
Ea repdre en VG reprisentafit 
le d 6ba ttement maximum 
dans les deux sens de 
rGglage. 



Fig, 25 ■ Observation du r&jlage de tension de la chenille 





Fig. 26 - Dgchenillag 




A Jl A A fl .flli.ft.A 





Fig. 27-Rechenillage 




Fig. 28 -MoteurHS 110-2 



Manetoiis I et YI 
CyMndres 7, 1, 12 et 0 

I 



Manetong II et V 
CyUndres 8, 11 et 5 




Mane tons III ©t IV 
Gyiindrea 9, 3, 10 et 4 



Vue cote Damper 




Fig. 29 - Le vilebrequin 




Baguea en agglomfer6 de bois 



Vilebrequin 



Clavette 



Courorme mobile en acier 



Carter solidaire du vilebrequin 



Fig. 30 - Damper 



Piston 



Circlip 



Axe de piston 



Canalisation 
de graiasage 



Cousainet 



Coup 
de feu 



I£tancheit€ 



RAcleur 
d huile 





emblage bielle-plston 




IS 



18 



17 



1 - Gicleur de refroidissement des fonds des pistons 

2 - Trou de graissage de ia rotuie (poussoirs) 

3 - Rampe d'al indentation des gicieurs 

4 - Commande de generatrice 

5 - Rampe principal graissage de vilebrequin et des bieiles 

6 - Commande intermediate de prise de mouvement 

7 - Commande arbre a cames et intermediate pompe a eau 



8 - Rampe d'aiimentation des rampes culbuteurs 

9 ■ Rampe principale 

10 - Filtre pompe auxiliaire 

1 1 - Retour d'huile au carter de distribution 

1 2 - Filtre a huiie principal (Moatti) 

13 - Aspiration de la pompe de pression 

14 - Clapet de regulation tare a 6 bars 




Circuit de ors 




16 



15 



15 - Pompe de pression principale 
18 - Puissard avant 

17 - Pompe d'epuisement 

18 - Sortie unique des deux pom pes de vidange 

19 - Sortie d'huile vers la nourrice 

20 - Retour d'huile des cuibuteurs au puisard arriere 



21 - Arrivee d'huile dans I'axe des cuibuteurs 

22 - Graissage de !a rotule des cuibuteurs 

23 - Pompe auxiliaire 

24 - Arrivee d'huile de la nourrice 

25 - Clapet de decharge de la pompe auxiliaire 



moteur 





1 3 mda^l 



Fiftre i I'huile de la pompe d'injection 



2,5 mdaN 



FHtre Guiot (Turbos) 



Vers cascade pignons 



Vers rampe principals 



Arrive© d'huile 






FHtre & I'huile pompe auxiliaire 





Filtre principal double Moatti 



Fig. 32 bis - Filtres & huiie moieur 



Fig, 33 - Filtre Moatti 



F litre 



Pompes d 1 alimentation de pression 
(surpression : 1,5 kg/cm 3 ) 




Clapet de? d£charge 



R£gulateur 



Retour au carter 



Presslcm pompeg d'alJ mentation 



7777777771 



Ftiito ail carter 



Pompe d'injection 



R6gulateur 



- 



Clapet du r^gulateur 



Graissage normal 



Surpression 



Retour au carter 




Fig. 34 • Schima de gralssage de la pompe d'injection 



Entree d'eau 
venant du radiateur 




Clrcu) 



Cif€iil»ti*n d p hulls 



Entree d'huile 




Vki, 35 • Echangilll 




Sortie d'eau 
{vers le mAlangeur) 



- 
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1 — Melangeur. 

2 — Pom pes a eau. 

3 — Robinet de vidange du bloc moteur, 

4 — Echangeur huile moteur . 

5 — Acco up laments a colliers. 

6 — Sondes temperatures bancs droit et gauche 

7 - Sonde thermocontact double 64/104° C. 

8 — Sonde thermostatique. 

9 — Nourrices d'expansion. 

1 0 ~ Bloc avec prise pour conf role pression. 



11 — Bloc de depress! on-surpressi on. 

12 — Bouchon de rernpJ tssage des nourrices. 

13 « Thermostats 62/72°C, 

14 — Bouchons de rempl issage radrateur. 

15 — Echangeur de temperature d'huile 8V T 

16 — Radiateurs de liquidede ref roidissernent. 

17 — Robinet de vidange de la poutre de ref roidissernent 

18 — Vanne thermostati que de circulation d'huile BV. 
19— Turbine de venti I ati on, 

20 — Carenage. 



Fig, 36 ■ Circuit de refroidissement B2 
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21 




1 — Metangeur. 

2 — Pom pes a eau. 

3 — Robinet de vidange du bloc moteur, 

4 — Echangeur huile moteur. 

5 — Accouplernents a colliers. 

6 — Sondes temperatures bancs droit et getjche. 

7 — Sonde thermocontact double 64/104° C. 

8 — Vanne thermostatique, 

9 — Nournces d 'expansion. 

10 — Btoc avec prise pour controle pression. 



11 — . Bloc de depression-surpression. 

12 — Bouchon de remplissage nourrice. 

13 Thermostats 62/72° C. 

■ 

14 — Bouchons de remplissage radiateur, 

15 — Echangeur de temperature d'huMe BV. 

16 — Radiateurs de liquide de ref roi dissement. 

17— Robinet de vidange de la poutre de refroi dissement 

18 — Vanne thermostatique de circulati on d'huiie BV. 

19 — Turbme de ventifati on. 
- Carenage. 



20 



21 — Bouchons pour vidange nourrice. 



Fig. 36 bis - Schema de circulation refroidissement B2 H 



l£&u venant 
d@ 1'^changeur huile transmission 



Eau venant 
de l'ichangeur huile moteur 




Pompe 



Fig. 37 • M6iangeur d'eau 



1 - Rotor ext£rieur (reH6 au moteur). 

2 - Rotor Int^rieur (reH6 au ventilateur). 

3 - Tubes de cuivre (cages d'6cureuil). 

4 - Inducteur fixe avec enroulements d' excitation. 



Eati 



Capteur 



Coffret 
THOMSON 
(84° - 74") 



Moteur 



— 




w 




Bobine 




Ventilateur 



Fig. 39 - Coupleur Sulzer 
(schema de principe) 




Fig. 40 - Poutre de ventilation B2 H 




POUT&t 



ENTRAINEMENT MOTEUR 



EUnSD CIRCUIT POMPE SANS 
I1M11CICUIT D'ALI MENTATION HP EN VENTILATION 
111111 CIRCUIT BP SORTIE MOTEUR-ENTREE RADIATEU 

CIRCUIT BP HUILE REFROIDIE 



h - ■■ t - I- ■» * T " 



, CI RCUIT DE GAVAGE ET 
DE GRAISSAGE 




i l (UP 



^^^CiCUIT DE COMMANDE 

CIRCUIT DE DRAINAGE 
DES FUITES 




A - BLOC DE REGULATION AVEC LIMITEUR DE 

PRESSION (260 bar) 
B - RESERVOIR D'HUILE DU CIRCUIT DE 

VENTl LATION 
C - BLOCS DE REPARTITION DE PRESSION 
D - RADI ATEURS D'HUILE DU CIRCUIT DE 

VENTILATION 
E - MOTEUR HYDROSTATIQUE 
F - BLOC PRINCIPAL DE REPARTITION DE 

PRESSION 



G 
H 

j 

K 
L 
M 




N - 



RACCORD RAPIDE RETOUR 
RACCORD RAPIDE ENTREE HP 
RACCORD RAPIDE SORTIE BP 
SONDE THERMOSTAT I QUE (86°/98° C) 
POMPE HYDRAULIQUE 
ELECTRO-DISTRIBUTEUR MARCHE 
FORCEE ET TEMPERATURE D'HUILE 
BV 

ELECTRO-DISTRIBUTEUR ARRET 
VENTILATION 



■ 



rig, 41 - Serilmi m fenci!o$dflienl m la vern^on hydrostaflque 



■ 



5 




Fig. 42 - Schema de principa de rail mentation du moteur HS 11Q-; 
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1 — Vidan§e. 

2 — Soupape de surpression tares. 

d 125 mbars. 

3 — Remplis$age. 

4 — Robinet carburant rechauffeur. 

5 — Clapet d'entree d'air. 

6 — Remplissage. 

7 — Jauge etectrique. 

8 — Vidange. 

3 — Porte injecteur. 

10 — Injecteur. 

11 — Pompe d'injection. 

12 — Pompes d'alimentation. 

13 — Clapet d' entree d'air. 



14 — BoTtier de d&gazage. 

15 — Pomps de halayage, 

16 — Vidange* 

17 — Jaoga diectrique. 

18 — Remplissage* 

19 — Distributee & quetre positions* 

20 — Rechauffeur, 

21 — Pompe d'amor^g^ k m&m* 

22 — Pref iltre. 

23 — Jauge §S@£tnque. 

24 — Clepets tar§s. 

25 — Purgeur f ihre d^canteur. 

26 — Bloc da raccordement syr motaur 

27 — R accords rapades. 



RSchauffeur d'air de climatisation 





Fig. 43 • Pr6-flitre 




Fig. 44 - Flltre double a carburant 



Contre-ecrou de blocage 



Arrive© carburant 



Canal de pression 



Corps de I'injecteur 



Aiguille 



Chambre de presaion 




Conduit© 

de retour doa fuites 



Vis de rAglage 
du tarage de riajecteur 



Ressort 



Corps du porte-injecteur 



Tige-ptms&olr 



Injeeteur 



Trou 



Fig. 45 - Coupe d'un Injecteur 



Grille d'entree d'air 
^u-dessLis des batteries 



Elements f iltrants 



Levier de commande 
pour depose des f litres 




Evacuation des poussieres 
vers I'exterieur 



Plnque d'obtgretion 
pour passage en immersion 



Alimentation moteur electrique 
(debit generstrice) 



Extracteur depoussiereur 



Prise de depression 
pour temoin de colmntage 



Fig. 46-: Nation d'air 



CoUecteur d'admiasion 



Arriv^e d'huile 



Turbine 



■ 



Pot d'fichappement 



Compresseur 



Filtre 




Sortie d'huile 



Air frain 




Gaz d f 6chappemestt 




Collecteur 6chappement 



47 - Turbo-corn presseur 




Li - 



Cu ve 



Comp resseu r 



1! 




Utt ft? w *a «i "X, **. m r*. rj w. 




I njecteurs 



Collecreurs d'admtssion 




* * + 




g. 48 - Circuit du start-pilote 



Cloison pare feu ouverte 



i 




Fig. 49 - Alimentation en air et 6chappement en immersion 



- 




1 



Organisation 



1 




% — Pompe. 

2 — Turbine. 

3 — Reacteur 



Fig. 51 - Principe de fonctlonnement 



fVtoteur 



thermi que 



Roue phonique 



Arbre \ ntermedi 31 r 



~-z: 



Arbre de liaison moteur-botte 



Roue phonique 
14 dents 



— . 



Pompe 
pnncipale 




(43) A4 (41) 
— — — ' : - — — 



du 

G . H . D . 








<3CH 










A6 (24) 



A7 (26) 





T3 
T26) 




Fig. 52 - Chalne cin6matiqu 



Pompe de remorquage 



Arbre primairedes vi tesses 




Roue phonique 
21 dents 



Arbre d'inverseur 



(13) 



B1 (391 





Arbres j 
d'inversion 



Arbre secondaire 



U2 



(26) 




Sortie 

de mouvernent 



Arbre neutre de direction 



(26) 



T5 



(26) 
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VERROU EN POSITION "FERME" ECHANGE DE LA CARTOUCHE 

FILTRANTE 



Fig. 53 - Filtre SOFRANCE : echange de la cartouche (r£f. BS 19) 



I 




1 - 


Leviercoud6. 


7 - 


Verin. 


2- 


Detecteur Z.D. 


3 


Plateau de pompe. 


3- 


Biettette. 


9 - 


Gawage G.H.D, 


4- 


A>se de commsnde. 


10 - 


Reducteur de pression 110 bars. 


5- 


Dispositif de rappel. 


11 - 


Dispositif de ponction et dapet de securite 425 bars. 


6 - 


Doigt de commande. 


12 - 


Commande manuelle de neutralisation de la direction. 



13 — tlectrovanne de neutralisation de la direction au PMG. 



Fig. S4 - ¥m$mmmi m&nu 




F = Force de poussee 

F1 — Force (t parasixstre 

F2 = Force utile rotation plateau 



Fig. 55 - Schema de principe (rotation du moteur hydraulique) 




.V-, — '■■.■>■■-,■>.. ■ ■ .-■'Ail*. ^TWWil 



99S 



Bolte de vitesses 



D 





A - Trappes d f aspiration d r air 

B - Bouchon de vidange du cir€uit de refroidissement 
C - Bouchon de remplissage d' huile de la borte de 

vitesses 

D - Jauge d'huile bolte de vftesses 



Rempiissage de la bolte de vitesses 



Depose du bouchon de vidange 



Fig, 57 - Vidange et plein de la bolte de viiesses 




Goujon de fixation 
du harbotin 



Fig. 58 * R6ducteur 



- 



Anneau de commande 




Hy, 5$ ■ Freins latfraus - Ssh&rm a® prlnolp 



Cylinrlrr; ttic^pKHJr du circuit fir *f i c i p^i I 

( f i L i En a pipd) 



CyJindre recepteur du circuTt secondaire 

(frein a main) 



Commande du frein lateral 



Vis de i egkt<jt 



Contacteur 
d'encf iquetage 



Secteur c 





Purge du circuit principal 



Ptiip? flu ciicuit sL'cund;iin» 



Frein lateral 



i 



Fig. @9 >■ C 



y frm lateral 



52 a 53 mm 




Serfage 1 tour apr^s contact 
ou 18 a 19 mm entre centre 
ecrou et derniere spire du 
f iletage avant pose de la 
chape ou 52 £ 53 mirr 



2 mm en A correspondent a 0,3 a 0,5 en 8 



2 mm 




- 8 mm 



le sMSowffieraf 



Electro-aimant 



Rondelle a permeability 
magnetique variable 




Tube de steatite 



Vis de reglage 



Corps cylindrique creux 



Kessort diaphragme 



Rondelles de carbone 



Disjoncteur 50 A (Sulzer) B2 
ou 

Disjoncteur 10 A B2 H 




Fig, @4 - Frls@nlitl@r! dies belie 



■ — Di si oncteur 5 A 



Rearmement generatrice 



Disjoncteur 25 A 



Di sj oncteur 25 A 




Disj oncteur 30 A 



Shunt de 
ente de charge 



Alimentation 
des extracteurs 



TOO RU - Lampe exrr 



100 RU - Lampe extr. 



jonctlo) drolte el gm&m 



Bat 



Carter d 'electro -a imant 



Vis de regfage 
dentrefer 

(ustne) 




Fig. 65 - Schema de prlncipe de la regulation 



BO. 




p 

Fig. 66 - Schema 6lectrlque da cablage sur chassis 



rig,- 67 - ASM 30 B2 symtfee des niveaux 







CUANTWS 


I INGRES 


NIVEAU 

I 






KMFLAC1KMKNY 

m 


Huile du 
moteur 


Lubrification 


110 L 


02Jtf 


lowmdhr 

A froid : presence huile 

£ dkW : 500 timn » >t*ger 


: 

Plage AR 
Tape moteur 


150" 


Puisards 
AV + AR 
Plaque 6 trous 


Eau 

F 


Rejroidissement 


110 L 


XS 791 



JmermaUmr ; a froid 

mamma : 10cm d 15cm 

m&attmr : 2cm d 3cm 


Plage AR 




Plaque 6 trous 
Porte AR 


n - 




110 L 


0236 


i. 

Uebdo 

ThuiltBVd 85° ♦ 5° 
Moteur lOOOtimn- jauger 


Porte AR 


1S&* 


m 

1 Plaque 
centre G 


Reducteurs 


E 

de la i 
transmission 


3.5 .£ 


0236 


25 H 

De poser vis inferieur 
= filet d 'huile 


Porte AR 
i Jt) a G 


1 


Porte AR 


Batteries 
(2x4) 


Elcctrique 




Eau 
demineral. 

■ 


Hebdo 

environ 1cm au-dessus \ 
des plaques 


Plage AR 
sous Us grilles 


Depose 
des batteries 
1 750* 




Filtre 
dicanteur 


^Urant 




GO 
Ess 
Kero 


Purge : quelques cm 3 
(NB : recherche fuites) 


Paste de 
pilotage 


Nettoyage 


JPasfe de 
pilotage 


Fiitre air 


Alimentation 
en air 




air' 
mmprime 


Indicateur de colmatage 
a mrveiUer (terrain 
poussiireux) 


Putts de 


Nettoyage 

25 1 * 
(soujjlage) 


Puits de 
toureUe 


Graissage 
du TdR 


Train de 

■mukment 


jwsgw 'a sortie 
graisse 
propre 


G £1$ 


Jmmmihr 

controle itat du train de roukment 


Extirieur 
a D et a G 


Graissage 
25* 


Ext. a D 
etdG 

i 


Liquide de 
frein 


Freinage 1 
ralentissememt 
et pare 


2 L dans 

JL * * .i 


H542 


Jmsnm&er 

Pot sup et inf : Controle 


Poste de 
pilotage 


2 flfM 


Poste de 

Piiotag,: 


Bdche 
hydmulique 


Ventilation 
hydrostatique 


30 L 


0236 


Hehda 

Moteur arret e 
Jazzes mim-m^jci 


.... 

Tb^e moteur 1 

■ 


300* 


NTH 



